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お客様 • ，販売店様 • 特約店様用 

壁掛けユニット_ 

取扱説明書 

お買い上げいただきありがとうございます。 


お客様へ 

織品の取り付けには、確実な作業が必要になります。必ず、 P 続店や 
工事店に依頼して、安全性に充分考慮して確実な取り付けを行ってく 
ださい。 


-^^1安全のための注意事項を守らないと、 

火災や人身事故になることがあります。 

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り 
扱いかたを示しています。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、 製品 
を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られる 
ところに必ず保管してください。 

販売店様•特約店様へ 

壁掛け ユニッ トの取り付けには特別な技術が必要ですので、設置の際 
には取扱説明書をよくご覧の上、設置を行ってください。取り付け不 
備や、取り扱い不備、対応モデル以外でのご使用による事故、損傷に 
ついては、当社では責任を負いません。なお、この取扱説明書は、取 
り付け作業後にお客様にお渡しください。 

対応モデル 対応モデルにつし VC は予告なく変更になる場合があります。 
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安全のために 


ソニー 製品は安全に充分配慮して設計されて 
います。 

しかし、まちがった使いかたをすると、火災 • 
感電•転倒•落下などにより人身事故になるこ 
とがあり危険です。事故を防ぐために安全の 
ための注意事項を必ずお守りください。 

警告表示の意味 

取扱説明書では、次のような表示をしていま 
す。表示の内容をよく理解してから本文をお 
読みください。 


この表示の注意事項を守らな 
いと、火災•感電•転倒•落下な 
△警告 どにより死亡や大けがなどの 
人身事故につながることがあ 
ります。 

この表示の注意事項を守らな 
いと、けがをしたり周辺の家 
財に損害を与えたりすること 
があります。 


注意を促す記号 

行為を禁止 
する記号 


A 

0 

火災 

感電 

禁止 



お客様へ 


IA 警告 I 產 △ 

下記の注意事項を守らないと火災 • 
感電•転倒•落下などにより 
死亡や大けが 1 の原因となります。 


取り付け工事は専門業者に依頼する 
また取り付けのときは幼児を遠ざける 

正しく取り付け / <-v 
ないと、以下の 
ようなことがお 禁止 
こります。取り 
付けは専門業者 
にご依頼くださ 
い 0 

• シアタースタンドシステムが落ちると、打 
撲や骨折など大けがの原因となります。 

• 強度の弱い壁や、平面ではなかったり垂直 
ではない壁に取り付けた場合、壁掛けユ 
ニットの落下によるけがや破損の原因とな 
ります。 

• 壁への取り付けがもろい場合、壁掛けュ 
ニットの落下によるけがや破損の原因とな 
ります。 



シアタースタンドシステムの移動や取り 
はずしは、専門の業者に依頼する 

専門業者以外の人が移動や取りはずしを行う 
と、シアタースタンドシステムが落下したり 
して、けがや破損の原因となることがありま 
す。また、移動や取りはずしは、必ず2人以 
上で行ってください。 


シアタースタンドシステムに水などの液 
体をかけない 

水が入ったり、ぬれたりすると、火災や感電 
の原因となります。 
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シアタースタンドシステムを取り付けた 
あとはネジなどをはずさない 

シアタースタンドシステムが落ちて、けがや 
破損の原因となります。 


シアタースタンドシステムを雨や湿気に 
さらさない 

水が入ったり、ぬれたりすると、火災や感電 
の原因となります。 


取り付け部品の分解、改造、変更は行わ 
ない 


壁掛け ユニッ トの 
落下によるけがや 
破損の原因となる 
ことがあります。 


0 



対応モデル以外のものを掛けない 

この壁掛け ユニッ トは対応モデル専用です。 
対応モデル以外の物を掛けると、落下による 
けがや破損の原因となることがあります。 


湿気やほこり、湯気の多い場所、機械的 
振動の多い場所に置かない 

火災や感電の原因となることがあります。 


火のついたロウソクや燃えやすい物を近 
くに置かない 

火災を防止するために、シアタースタンドシ 
ステムから離れた所に置いてください。 


シアター スタンドシステムの通®をふ 
さがない 


シアタースタンド 
システムの上に布 
などをかけて通風 
孔をふさぐと、内 
部に熱がこもり、 
火災の原因となる 
ことがあります。 



シアタースタンドシステム以^^の荷重を 
掛けない 


落下によるけがや 
破損の原因となる 
ことがあります。 



シアタースタンドシステムに寄りかかつ 
たり、ぶら下がったりしない 


シアタースタンド 
システムがはずれ、 
下敷きになり太け 
がの原因となるこ 
とがあります。 
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IA 注意 I 

下記の注意事項を守らないとけが 
をしたり周辺の家財に損害を与え 
たりすることがあります。 


シアタースタンドシステムがはみ出すよ 
うな取り付けはしない 


壁掛け ユニッ トを、 
柱などの シアター 
スタンドシステム 
がはみ出してしま 
うような場所には 
取り付けないでく 



ださい。身体や物などがぶつかってけがや破 
損の原因となります。 


掃除やお手入れのときは、力をかけない 

掃除やお手入れのときに、シアタースタンドシ 
ステムの上面に手を置いたり、力をかけたりし 
ないでください。シアタースタンドシステムの 
落下によるけがや破損の原因となります。 


エアコンの上や下にはシアタースタンド 
システムを取り付けない 

送風などで直接、風が当たり続けたり、水も 
れによってぬれたりすると、火災や感電、故 
障の原因となることがあります。 


使用上のご注意 


壁掛け ユニッ トを取り付ける 


|販売店様 • 特約店様用 


△警告 


お客様へ 

本製品の取り付けには、確実な作業が 
必要になります。必ず、販売店や工事 
店に依頼して、安全性に充分考慮して 
確実に取り付けを行つてください。 

販売店様.特約店様へ 

以下の説明は、サービス専用です。安 
全上のご注意をよくお読みの上、設置 
および保守•点検などを安全に行って 
ください。 


取り付け手順に従って、しっかり取り付 
ける 


0 

禁止 


ネジがゆるんでい 
たり抜けていたり 
すると、壁掛けュ 
ニットが落下して、 

けがや破損の原因 

となります。壁の材質に合った市販のネジで、 
しっかりと固定してください。 


• 壁掛け ユニッ トにシアタースタンドシステ 
ムを長期間取り付けてご使用されたときは、 
壁の材質によっては、シアタースタンドシ 
ステムの放熱により、背面や上面にあたる 
壁面が変色したり、壁紙がはがれたりする 
ことがあります。 

• 壁掛け ユニッ トをいったん取り付けると、 
はずした場合に、壁にネジ穴の跡や壁掛け 
ユニッ トの取り付け跡が残ります。 

• 雑音電波などの影響がでない場所などを事 
前に設置業者の方とご確認のうえ、工事を 
始めてください。 


付属品のネジおよび取り付け金具は、取 
扱説明書の使用方法を守ってご使用くだ 
さい。また、取扱説明書にない代替品を 
使用すると、落下によるけがや破損の原 
因となることがあります。 


組み立て手順に従って、正しく組み立て 
る 

ネジがゆるんでいたり、抜けていたりすると、 
落下によるけがや破損の原因となることがあ 
ります。 
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ネジは指定された位置にしっかりと締め 
付ける 

シアタースタンドシステムが落下して、けが 
の原因となることがあります。 


取り付け作業中にシアタースタンドシス 
テムに衝撃を与えない 

シアタースタンドシステムが落下したり、壊 
れたりして、けがの原因となることがあります。 


垂直で平らな壁面にシアタースタンドシ 
ステムを取り付ける 

垂直ではなかったり、平らではない壁面に取 
り付けると、シアタースタンドシステムが落 
下して、けがの原因となります。 


取り付け作業が適切に完了したら、ケー 
ブル類を固定する 

ケーブル類を足に引っかけたりすると、けが 
をしたり、シアタースタンドシステムを破損 
したりすることがあります。 


ちょっと一言 

シアタースタンドシステム本体付属の取扱説明書を 
お持ちでない場合は、ソニーのホームページよりダ 
ウン□—ドいただくか、ソニーの相談窓口までお問 
い合わせください。ホームページとソニーの相談窓 
口については、裏表紙をご覧ください。 


電源コードおよび接続ケーブルをはさま 
ないようにする 

電源コードおよび ^ 

接続ケーブルを壁〇\) 

面にはさんだり、 禁止 

無理に曲げたり、 

ねじったりすると、 

芯線が露出したり、 

シヨー ト、断線し 
て、火災や感電の 
原因となります。 


取り付けるときには、手や指を傷つけな 
いように注意する 

壁掛けユニットやシアタースタンドシステム 
を取り付けるときに、手や指を傷つけないよ 
うにご注意ください。 



壁掛け ユニッ トを壁面に固定するネジは 
付属しません 

壁の材質や構造に適した市販のネジをご使用 
ください。 


5 



確認する 


A 取り付ける壁の材質に合った市販の 
■ ネジとドライバーを用意する。 

〇梱包を開いて、部品を確認する。 



ネジ ネジ 

(+ PSW4 XI 6) (4) (+ PSW5X8) (2) 


1シアター スタンドシステムの取り付 
■ け位置を決める。 

シアタースタンドシステムの周囲には、 
下図に示す寸法の空きが必要です。 


単位 : mm 



下図のような設置はおやめください。 



壁の中にケーブル類を配線する場合は、あら 
かじめ配線できるか確かめてから、壁に穴を 
開けて < ださい。 


10ページの主な仕様に記載されて 
いる寸法図を参照し、取り付け板用 
のネジ穴位置を確認する。 






取り付け板を市販のネジで固定する。 

下図で示す•印の全9ケ所のネジ穴に、 
ゆるみがないようにしっかりとネジで留 
めてください。 


水平になるよう調整する 



取り付け板 


シアタースタンドシステムの 
取り付け位置 

• イラストのネジ穴〇の位置が、シアタース 
タンドシステムの横幅の中心になります。 

• ネジ穴❹から上に 69.5mm の位置が、シア 
夕_スタンドシステムの上端になります。 

• ネジ穴❹から下に102.5 mm の位置が、シ 
アタースタンドシステムの下端になります。 

単位： mm 


ネジ穴❹ 



取り付け板 


△警告 

• 壁掛けユニットを壁面に固定するネジは付 
属しません。市販の、直径 6mm またはそ 
れ相当のネジをお使いください。必ず、壁 
の材質や構造に適したネジをご用意くださ 
い0 

• 取り付け板が確実に壁に取り付けられたか 
を確認してください。 


1取り付け金具を シアター スタンド シ 
1 ステム後面に固定する。 


取り付け金具を付属のネジ （ + PSW4X 
16) 4本で留めてください。 



• 図のようにシアタースタンドシステムより 
広い台の上に載せて作業してください。 

• 台の上には突起や異物が無いことを確認し、 
やわらかい厚手の布などを敷いて作業して 
ください。 

• 取り付け金具を取り付けるときは、付属の 
ネジ (+PSW4 x 1 6) 以外は使用しないで 
ください。 

I / K 注』 

シアタースタンドシステムに直接負荷や衝撃 
がかかると破損したり、傷がつく危険性があ 
ります。 

電動ドライバーを使用する場合、締め付け 
トルクはおよそ 0.8N • m (8kgf - cm( に設定 
してください。 

取り付け金具のネジ留め(左右各2本)が完了 
する前に、取り付け金具を持ち上げないで 
ください。取り付け金具やシアタースタン 
ドシステムのキャビネットが変形する場合 
があります。 
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手順 5: シアタースタンドシステム 
を壁に取り付ける 


シアター スタンドシステムを取り付 
け板に取り付ける。 


△警告 


すべての作業が終わるまで、電源コードを 
コンセントにつながないでください。機器 
などに電源コードをはさみこむと、シヨー 
卜して感電する恐れがあります。 

また、電源 コード や シアター スタンドシス 
テムを足に引っかけると、転んでけがの原 
因となることがあります。 


1シアター スタンドシステムに接続 
■ ケーブルをつなぐ。 

シアタースタンドシステムの後面に接続 
ケーブルをつないでください。接続のし 
かたについては、シアタースタンドシス 
テムの取扱説明書をご覧ください。 


ご注意 


• シアタースタンドシステムを取り付け板に 
いったん取り付けると、ケープル類をつな 
げなくなります。 

• 壁の中の配線、電気工事は専門業者にご依 
頼ください。 


〇取り付け板の上側にあるフックを取 
り付け金具の所定の穴に掛ける。 

❷シアタースタンドシステムをしっか 
り持ちながら、ゆっくりおろす。 


警告 1 

シアタースタンドシステムは、必ず2人以上で 
持って移動させてください。 







シアター スタンドシステムと取り付 
け板を付属のネジ (+ PSW 5 x 8) で 
固定する。 


取り付け完了を確認する 


以下の最終確認を行つてください。 



ご注意 


電動ドライバーを使用する場合、締め付け卜 
ルクはおよそ1 .5 N • m {15 kgf • cm } に設定し 
てください。 


^警告 1 

ネジ(左右各1本)をしっかりと締め付 
けてください。このネジの締め付けが 
不充分だとシアタースタンドシステム 
が上に押されたとき、壁掛け ユニッ ト 
からはずれ、落下によるけがの原因と 
なります。 


• 取り付け板のフックが取り付け金具 
に確実に掛かっていますか。 

• ケープ)レ類がねじれたりはさまった 
D していませんか。 

• 取り付け板と取り付け金具を固定し 
ているネジ2ケ所は確実に締められ 
ていますか。 


み警告 1 

取り付けた状態での角度調整や不完全な取 
り付けは絶対におやめください。製品の落 
下によるけがや破損の原因となります。ま 
た、電源コードなどの不適切な処理は、 
ショートによる感電や火災を引き起こす恐 
れがあります。安全のために確認作業を確 
実に行ってください。 










シアター スタンドシステムを 
取りはずすには 


販売店様 • 特約店様用 

A コンセントから電源コードを抜く。 


2 シアター スタンドシステムと取り付 
け板を固定しているネジ2本をはず 
す。（ネジ位置は9ページ、手順3参 
照） 


3 シアター スタンドシステムを上に持 
ち上げて取りはずす。 



△注意 


• シアタースタンドシステムを取りはずすと 
きは、ケーブル類を引っ掛けないようにご 
注意ください。 

• シアタースタンドシステムを取りはずすと 
きは、手や指を傷つけないようにこ*注意く 
ださい。 


△警告 


シアタースタンドシステムは、必ず2人以上で 
持って移動させてください。 


主な仕様 


取り付け板 


単位 : mm 
質量: 850 g 


617 



取り付け金具 

単位 : mm 
質量: 140 g 

55 

n 


本機の仕様および外観は、改良のため予告な 
く変更することがありますが、ご了承くださし、。 


包装用緩衝材に段ボールを使用 
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